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Komisja Zdrowia, obradująca pod przewodnictwem posła Bartosza Arłukowicza 
(PO), przewodniczącego Komisji Zdrowia, przeprowadziła: 


— pierwsze czytanie i rozpatrzyła rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy 
o bezpieczeństwie żywności i żywienia (druk nr 786). 


W posiedzeniu udział wzięli: Grzegorz Hudzik zastępca głównego inspektora sanitarnego ze współ- 
pracownikiem, Maciej Ziółkowski główny specjalista w Departamencie Prawnym Ministerstwa Zdro- 
wia, Wanda Fidelus-Ninkiewicz dyrektor Biura w Naczelnej Izbie Lekarskiej ze współpracownikiem, 
Danuta Miłkowska-Mendrek członek Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego 
Lekarzy, Elżbieta Piotrowska-Rutkowska prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej ze współpracowni- 
kiem oraz Irena Rej prezes Izby Gospodarczej „Farmacja Polska” ze współpracownikiem. 


W posiedzeniu udział wzięli pracownicy Kancelarii Sejmu: Longina Grzegrzułka, Małgorzata Sie- 
dlecka-Nowak, Monika Zołnierowicz-Kasprzyk — z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmo- 
wych; Robert Durlik oraz Aleksandra Wolna-Bek — legislatorzy z Biura Legislacyjnego. 


Przewodniczący poseł Bartosz Arłukowicz (PO): 
Otwieram posiedzenie Komisji Zdrowia. Porządek dzisiejszego posiedzenia przewiduje 
pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żyw- 
ności i żywienia, druk nr 786. Uzasadnia minister zdrowia, którego nie widzę. 

Czy są uwagi do porządku dziennego? Nie widzę zgłoszeń. Stwierdzam przyjęcie 
porządku dziennego. Przystępujemy do jego realizacji. 

Marszałek Sejmu w dniu 23 sierpnia 2016 r. skierował do Komisji Zdrowia rządowy 
projekt ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, druk nr 786, 
do pierwszego czytania. Przystępujemy do pierwszego czytania projektu ustawy z druku 
nr 786. Proszę pana ministra o przedstawienie uzasadnienia do projektu ustawy. Mini- 
stra nie widzę. Rozumiem, że główny inspektor sanitarny jest upoważniony przez 
KPRM. Bardzo proszę. 


Zastępca głównego inspektora sanitarnego Grzegorz Hudzik: 
Panie przewodniczący, panie i panowie posłowie, projekt ustawy o zmianie ustawy o bez- 
pieczeństwie żywności i żywienia polega na nowelizacji ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. 
o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Zakres zmian ustawy ma charakter wyłącznie 
techniczny i porządkujący. I tak, w przypadku transpozycji dyrektywy... 


Przewodniczący poseł Bartosz Arłukowicz (PO): 
Bardzo przepraszam głównego inspektora sanitarnego. Proszę o ciszę na sali. Bardzo 
proszę. 


Zastępca głównego inspektora sanitarnego Grzegorz Hudzik: 

Zakres zmian ustawy ma charakter wyłącznie techniczny i porządkujący, i dotyczy 
dwóch punktów. W przypadku transpozycji dyrektywy 2015/254 należy w odnośniku 
1 do ustawy wykreślić pkt 16 i drugi punkt — w celu harmonizacji przepisów ustawy 
z przepisami rozporządzenia 579/2014, należy nadać nowe brzmienie art. 70 tej ustawy. 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia był przed- 
miotem uzgodnień zewnątrzresortowych oraz konsultacji publicznych. Ze względu 
na charakter zmian nie przeprowadzono prekonsultacji publicznych projektu ustawy. 
W ramach konsultacji publicznych uwag nie zgłaszano. Planuje się, że projektowana 
ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Projektowana ustawa nie 
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podlega procedurze notyfikacji. Projekt ustawy jest zgodny z prawem unijnym. Dziękuję, 
panie przewodniczący. 


Przewodniczący poseł Bartosz Arłukowicz (PO): 
Dziękuję bardzo. Otwieram debatę na zasadach ogólnych. Bardzo proszę o zgłaszanie się 
pań i panów posłów chętnych do zabrania głosu w dyskusji. Nie widzę zgłoszeń. Przy- 
stępujemy do procedowania ustawy. 

Zamykam pierwsze czytanie. Proponuję przystąpienie do prac legislacyjnych w taki 
sposób, że będę oczekiwać sprzeciwu odnośnie do zapisu ustawowego. Jeśli sprzeciw 
będzie, to być może wtedy podejmiemy decyzję o głosowaniu przy pomocy kart. 

Czy ktoś wnosi uwagi do tytułu ustawy? Rząd. 


Zastępca głównego inspektora sanitarnego Grzegorz Hudzik: 
Nie wnosi. 


Przewodniczący poseł Bartosz Arłukowicz (PO): 
Biuro Legislacyjne. 


Legislator Robert Durlik: 
Nie mamy uwag. 


Przewodniczący poseł Bartosz Arłukowicz (PO): 
Panie i panowie posłowie. Czy ktoś zgłasza sprzeciw odnośnie do tytułu ustawy? Nie 
widzę zgłoszeń. Tytuł ustawy został przyjęty. 
Przystępujemy do procedowania art. 1 — główka. Rząd. 


Zastępca głównego inspektora sanitarnego Grzegorz Hudzik: 
Bez uwag. 


Przewodniczący poseł Bartosz Arłukowicz (PO): 
Biuro Legislacyjne. 


Legislator Robert Durlik: 
Bez uwag. 


Przewodniczący poseł Bartosz Arłukowicz (PO): 
Panie i panowie posłowie. Czy ktoś zgłasza sprzeciw? Nie widzę zgłoszeń. Art. 1- główka, 
przyjęta. 
Zmiana pierwsza. Rząd. 
Zastępca głównego inspektora sanitarnego Grzegorz Hudzik: 
Bez uwag. 


Przewodniczący poseł Bartosz Arłukowicz (PO): 
Biuro Legislacyjne. 


Legislator Robert Durlik: 
Bez uwag. 


Przewodniczący poseł Bartosz Arłukowicz (PO): 
Panie i panowie posłowie. Czy ktoś zgłasza sprzeciw? Nie widzę zgłoszeń. Zmiana pierw- 
sza została przyjęta. 
Zmiana druga. Rząd. 


Zastępca głównego inspektora sanitarnego Grzegorz Hudzik: 
Bez uwag. 


Przewodniczący poseł Bartosz Arłukowicz (PO): 
Biuro Legislacyjne. 


Legislator Robert Durlik: 
Bez uwag. 
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Przewodniczący poseł Bartosz Arłukowicz (PO): 
Panie i panowie posłowie. Czy ktoś zgłasza sprzeciw? Nie widzę zgłoszeń. Zmiana druga 
została przyjęta. 
Art. 2. Rząd. 


Zastępca głównego inspektora sanitarnego Grzegorz Hudzik: 
Bez uwag. 


Przewodniczący poseł Bartosz Arłukowicz (PO): 
Biuro Legislacyjne. 


Legislator Robert Durlik: 
Bez uwag. 


Przewodniczący poseł Bartosz Arłukowicz (PO): 
Panie i panowie posłowie. Czy ktoś zgłasza sprzeciw? Nie widzę zgłoszeń. Art. 2 został 
przyjęty. 
Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy. Rząd. 
Zastępca głównego inspektora sanitarnego Grzegorz Hudzik: 
Bez uwag. 


Przewodniczący poseł Bartosz Arłukowicz (PO): 
Biuro Legislacyjne. 


Legislator Robert Durlik: 
Nie mamy uwag. 


Przewodniczący poseł Bartosz Arłukowicz (PO): 

Panie i panowie posłowie. Nie widzę zgłoszeń. Przystąpmy do głosowania. 

Kto jest za przyjęciem całości projektu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dzię- 
kuję. Wyniki. 

24 osoby za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Projekt ustawy został przy- 
jety. 

Zamykam posiedzenie Komisji. Dziękuję bardzo. 

Jeszcze sprawozdawca. Propozycja z państwa strony, panie przewodniczący. 


Poseł Tomasz Latos (PiS): : 
Pani poset Szczurek-Zelazko. 


Przewodniczący poseł Bartosz Arłukowicz (PO): 
Czy pani poseł Szczurek-Zelazko wyraża zgodę? Czy ktoś z państwa wnosi sprzeciw 
wobec propozycji, aby pani poseł była sprawozdawcą? Nie widzę zgłoszeń. Przyjmujemy 
tę propozycję. 
Zamykam posiedzenie Komisji. 


